IGNACY KLEIN 


majster stolarski, 


przezywszy lat 66, po krötkiej a cieZkiej chorobie, opatrzony 
Sw. Sakramentami, zmarl dnia 5 maja 1902 r. 


W żalu pozostała żona z rodziną zapraszają Kolegów, Przyjaciół, Znajomych oraz pobożną Pu- 
bliczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we środę dnia Y maja 1902 r. o godzinie 
popołudniu z domu przy ul. Awierzynieckiej l. 8 wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie dnia maja 1902 r. w kościele 00. Dominikanów o godzinie rano, 


Druk. W Korneckiego w Krakowie. 


